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Pi es un del constantes fundamental del Mathematica, 
representate per le littera grec "pi" (n). Illo es un 
numero real irrational, ma ha le valor approximate de 
3,1415926535897932384626433832795. Illo representa 
le ration inter le perimetro de un circulo e su diametro. 
Le uso del littera tt esseva introducite per Leonhard 
Euler como un homage al greco Pythagoras . 


Pi 

instantia de: numero transcendentef*], numero 
real, constante mathematic, UCUM constant[?] 
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